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Die Gesundheit Lippe GmbH setzt auf 
KI-assistierte Therapie für bessere 
Behandlungsergebnisse 


un 


\# 


Die Gesundheit Lippe GmbH, Trägerin des Klinikums Lippe, nutzt 
Künstliche Intelligenz (KI) nicht nur in der Diagnostik, sondern auch in 
der Therapie. Durch den Einsatz von Kl-assistierten Therapiesystemen 
sollen Behandlungen optimiert und individuell auf die Bedürfnisse der 


Patienten zugeschnitten werden. 


Dieser Artikel beleuchtet, wie die Gesundheit Lippe GmbH und das 
Klinikum Lippe unter der Leitung von Dr. Johannes Hütte KI- 
Technologien in der Therapie einsetzen, um Behandlungsergebnisse 
zu verbessern und Patienten eine maßgeschneiderte Versorgung zu 
bieten. Von der Planung bis zur Durchführung von Therapien kann 
KI wertvolle Unterstützung leisten und neue Möglichkeiten 
eröffnen. 


Die Gesundheit Lippe GmbH, Trägerin des Klinikums Lippe, treibt 
den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KT) in der Therapie voran. 
Unter der Leitung von Dr. Johannes Hütte werden Kl-assistierte 
Therapiesysteme entwickelt und implementiert, die eine optimierte 
und individualisierte Behandlung von Patienten ermöglichen. Durch 


die Analyse großer Datenmengen und die Nutzung intelligenter 
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Algorithmen können Therapien gezielter geplant, überwacht und 
angepasst werden. Das Klinikum Lippe setzt damit neue Standards in 
der patientenzentrierten Versorgung und verbessert die 


Behandlungsergebnisse für die Patienten in der Region. 


Kl-assistierte Therapie: Neue 
Möglichkeiten für eine optimierte 
Behandlung 


Die Gesundheit Lippe GmbH, Trägerin des Klinikums Lippe, setzt 
auf Künstliche Intelligenz (KT), um die Therapie von Patienten zu 
verbessern und individuell auf deren Bedürfnisse zuzuschneiden. 
Durch den Einsatz von Kl-assistierten Therapiesystemen können 
Behandlungen optimiert, Nebenwirkungen reduziert und die 
Lebensqualität der Patienten gesteigert werden. 


Individuelle Therapieplanung 


Ein Hauptanwendungsgebiet der Klin der Therapie ist die 
individuelle Therapieplanung. Durch die Analyse umfangreicher 
Patientendaten, wie Krankengeschichte, genetische Informationen 
und Biomarker, können KI-Algorithmen Vorhersagen über den 
voraussichtlichen Krankheitsverlauf und das Ansprechen auf 
verschiedene Therapieoptionen treffen. Auf dieser Basis können 
maßgeschneiderte Behandlungspläne erstellt werden, die auf die 
spezifischen Merkmale und Bedürfnisse des einzelnen Patienten 


zugeschnitten sind. 


Im Klinikum Lippe wird beispielsweise an KI-Modellen gearbeitet, 
die anhand von Genexpressionsprofilen und anderen molekularen 
Daten die Wirksamkeit verschiedener Krebstherapien vorhersagen 
können. Durch diese personalisierte Therapieplanung können 
Patienten von Anfang an die für sie am besten geeignete Behandlung 
erhalten, was die Heilungschancen verbessert und unnötige 


Nebenwirkungen vermeidet. 


Überwachung und Anpassung von 
Therapien 
Ein weiterer Vorteil von Klin der Therapie ist die Möglichkeit, 


Behandlungen kontinuierlich zu überwachen und bei Bedarf 
anzupassen. Durch die Erfassung und Analyse von Echtzeitdaten, 
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